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pose constants les coefficients qui mesurent la capacite de chaleur, la
permeabilite des solides, la penetrabilite des surfaces. Elle s'etend,
par la metbode des approximations successives, et surtout par Temploi
de la solution qui est demontree dans le premier paragraphe de ce
Memoire, a toutes les perturbations clu mouvement de la chaleur.

 pent se ramener dans les
